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Tijdelijke afsluiting fiets- en voetgangerstunnel rondom jaarwisseling 

Om schade door vuurwerk te voorkomen, is rond de jaarwisseling de fiets- en voetgangerstunnel Hoge 
Neerstraat-Hooghuis tijdelijk afgesloten in beide richtingen van 28 december t/m 4 januari. Er wordt 
geen omleiding aangegeven. 
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